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TEIGNE DE LA POMME DE TERRE 


[PkthûAmoza opeAculzlta. 2 ztt) 

LUTTE A L 1 IMPORTATION 
Campagne 1985 


La teigne est un parasite de quarantaine considéré comme dangereux 
au niveau européen. Son inscription à l'Annexe II de la directive 77/93/CEE du 
21 Décembre 1976 du Conseil Economique Européen a eu pour conséquence de supprimer 
tous les seuils que les directives précédentes avaient établis. 

Les normes appliquées, lors du contrôle, sont le passage en désinsecti- 
sation d'une marque à la première teigne vivante constatée, et, lorsqu'il y a plus 
de 3G des marques contaminées, désinsectisation de toute la cargaison. 

A l'exception de Marseille qui reçoit des pommes de terre en provenance 
de divers pays du Bassin Méditerranéen, et par ailleurs, ce déprédateur n'ayant 
jamais été observé sur des pommes de terre primeurs importées d'Espagne et d'Italie, 
pour les autres ports le problème Teigne ne concerne donc que les importations de 
pommes de terre en provenance du Maroc uniquement. 


TONNAGES DE POMMES DE TERRE IMPORTEES EN 1985 


DIEPPE 

MAROC 

6 498,510 

LE HAVRE 

h 

3 400,915 

BREST 

h 

47,390 

NANTES 

m 

9 123,664 

PORT VENDRES 

« 

9 927,190 

MARSEILLE 

h 

12 085,358 

h 

ISRAËL 

16 536,435 

m 

TUNISIE 

3 719,906 

h 

ALGERIE 

2 108,332 


63 439,700 
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DETAIL DE CES IMPORTATIONS 


DIEPPE 


MOIS 

IMPORTATIONS 

PV 04 

FUMIGATIONS 

PV 53 


T 


T 


MARS 

2 733,780 

8 

68,160 

2 

AVRIL 

1 821,840 

13 

1 285,560 

7 

MAI 

1 942,890 

8 

338,802 

6 

TOTAUX 

6 498,310 

29 

1 692,522 

15 


LE 

HAVRE 



MOIS 

IMPORTATIONS 

PV 04 

FUMIGATIONS 

PV 53 


T 


T 


JANVIER 

20,160 

1 



FEVRIER 

34,595 

3 



MARS 

1 029,360 

3 



AVRIL 

1 738,800 

6 

1 145,000 

2 

MAI 

578,000 

2 

36,283 

1 

TOTAUX 

3 400,915 

15 

1 181,283 

3 


BREST 
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NANTES 
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MOIS 

IMPORTATIONS 

T 

PV 04 

FUMIGATIONS 

T 

PV 53 

JANVIER 

81,160 

5 



FEVRIER 

1 215,444 

12 

17,280 

2 

MARS 

2 891,410 

13 

63,360 

1 

AVRIL 

1 706,880 

8 

95,940 

1 

MAI 

3 228,770 

10 

192,000 

3 

TOTAUX 

9 123,664 

48 

368,580 

7 


PORT VENDRES 


MOIS 

IMPORTATIONS 

T 

PV 04 

FUMIGATIONS 

T 

PV 53 

JANVIER 

91,200 

2 



FEVRIER 

864,000 

15 



MARS 

3 286,000 

30 

(35,520) * 

(6) * 

AVRIL 

2 700,000 

20 

195,840 

7 

MAI 

2 985,990 

25 

15,360 

2 

TOTAUX 

9 927,190 

92 

211,200 

15 


* Il convient de préciser que 6 lots totalisant 33,320 Tonnes ont fait 
l'objet d'interception et de refoulement, pour présence de teigne 
au cours du mois de Mars. 
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MARSEILLE 


ORIGINE 

IMPORTATIONS 

T 

PV 04 

DESINSECTISATIONS 

T 

PV 53 

MAROC 





JANVIER 

116,160 

3 



FEVRIER 

1 920,080 

9 



MARS 

3 478,298 

11 

144,960 

2 

AVRIL 

3 276,040 

10 

38,760 

3 

MAI 

3 294,780 

7 

48,120 

4 


12 085,338 

40 

231,840 

9 

ISRAËL 





JANVIER 

1 695,900 

8 



FEVRIER 

3 511,560 

7 



MARS 

4 176,600 

8 



AVRIL 

5 522,375 

9 



MAI 

1 630,000 

1 




16 536,435 

33 



TUNISIE 





JANVIER 

59,526 

5 



FEVRIER 

246,047 

12 



MARS 

- 

- 



AVRIL 

838,886 

24 



MAI 

2 575,447 

38 

97,340 

_5 


3 719,906 

79 

97,340 

5 

ALGERIE 





JANVIER 

68,680 

1 



FEVRIER 

345,112 

10 



MARS 

3,600 

2 



AVRIL 

614,100 

9 

14,400 

1 

MAI 

1 076,840 

9 

40,500 

_2 


2 108,332 

31 

54,900 

3 

TOTAUX 

34 450,031 

183 

384,080 

17 


j. 




MESURES PRISES A L'ECHELON NATIONAL 


INTERCEPTION FUMIGATION REFOULEMENTS 


DIEPPE 

15 

1 692,522 


LE HAVRE 

3 

1 181,283 

- 

NANTES 

7 

368,580 

- 

PORT VENDRES 

15 

211,200 

35,520 

MARSEILLE 

17 

384,080 

- 


57 

3 837,665 

35,520 


Tonnage intercepté = 3 873 Tonnes soit î 6,1 % du tonnage importé. 

3 837 Tonnes ont fait l'objet d'un traitement de désinsectisation 
en raison de la présence de la teigne de la pomme de terre. 

73 % des opérations de fumigation ont été réalisées sous tâche à 
la pression atmosphérique. 


Octobre 1983 


